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<head>
<title></title>
</head>
<body>
<script>
var x, n;

var on = true;
var off = false;

var in;
var out;

var myheartbeat
var mybreathe

var sistemanervosoautonomo;

var x1, x2;
var space = x1-x2;
var velocity = space/time();
var acceleration = space/time()*time();
var mass = 1/1000;
var force = mass*acceleration;
var lightspeed = 300000000*velocity;
var energy = mass*lightspeed*lightspeed;
var gravity = 9.8*mass*force;

var force;
var energy;
var gravity;

var feg = force*energy*gravity;

var angle = 60;
var ball = 4/3*3.14159*x*x*x;

var unplug;
//var fossaromboidal;

//var passeslongitudinais;
//var noventre;
//var noplexosolar;
//var nochacradacabeca;

var Si = 14;
var O = 8;
var H = 1.01;

var redpill = Si*(O*H)*4;

for(;;){
++n-1*redpill*mystomach;
}

var f1, f2;

var mirror = 1/f1 + 1/f2;

myself=>mirror;

for(;;){
++n-1*on&&off*myheartbeat
++n-1*on&&off*mybreathe
++n-1*on&&off*in&&out;
++n-1*on&&off*in&&out*x*x*n+1*3.14159*lightspeed*((+)(-)90*angle*ball*(+(-feg)))*sistemanervosoautonomo+unplug;
}
</script>
</body>
</html>